WikipediA 


Wikang Nyangatom 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Nyangatom ay isang wikang sinasalita sa Ethiopia. 


Nyangatom 

Sinasalitang katutubo 

Ethiopia 

sa 


Rehiyon 

Omo River region 

Etnisidad 

Nyangatom 

Mga katutubong 

24,000 (2007 

tagapagsalita 

census)M 

Pamilyang wika 

Nilo-Saharan? 


- Eastern Sudanie 


- Nilotie 


■ Eastern 


- Lotuxo-Teso 


■ Teso-Turkana 


■ Turkana 


■ Nyangatom 

Sistema ng pagsulat 

none 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

nnj 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Wikipedia 

nito. 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at Ethiopia ay isang usbong. Makatutulong ka sa 
sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Nyangatom&action=edit) 


1. 2007 Census (http://www.csa.gov.et/index. php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=264&for 

mat=raw&ltemid=521) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Nyangatom&oldid=1578684" 


Huling pagbabago: 08:25, 9 Hulyo 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 

























